Jan Knebidowicz 


urzędnik kolei Karola Ludwika, 


przeżywszy lat 24, po krótkiej a ciężkiej chorobie, przeniósł się 
dnia 17. Października 1871, o godzinie 8 wieczór do wieczności. 

Obchód pogrzebowy odbędzie się dnia 19. Października b. r. 
o godzinie 3 po poludniu, na który w smutku pograżeni koledzy 
zmarłego, krewnych, przyjaciół i pobożnych chrześcian zapraszają. 


Rzeszów, dnia 18. Października 1871. 


Z drukarni J. A. Pelara w Rzeszowie, 1871, 


